Ks. LUDWIK KNORKIEWICZ 


Proboszcz emeryt. z Dobromila, 


przeżywszy lat 56, w kapłaństwie 33, po długiej a ciężkiej chorobie, opatrzony Św. 
Sakramentami, zasnął w Panu dnia 2 sierpnia 1901 r. w Niepołomicach. 


W nieutulonym żalu pozostała siostra wraz z rodzeństwem, zaprasza Wielebne Duchowieństwo, 
Krewnych, Przyjaciół i Znajomych na exportacyę zwłok, która odbędzie się w poniedziałek dnia 5-go 
b. m. o godzinie 9-tej rano w Niepołomicach, na miejsce wiecznego spoczynku. 


Czcionkami drukarni Związkowej w Krakowie. 


